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O  personagem  Amaury 
Dumbo,  de  Carioca, 
estará  no  'Pânico 
na  Band' 


SANTO 

Quarta-feíra 
28  de  março  de  2012 

Edição     548,  ano  3 

IVIÍn24°C 
Máx30°C 


STJ  define  provas  válidas 
para  atestar  embriaguez 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  retoma  hoje,  às  14h,  sessão  em  que  está  em  discussão  os  meios  de  atestar  se 
o  motorista  está  bêbado  ou  não  O  Maioria  dos  brasileiros  é  a  favor  de  regras  e  punições  mais  severas  {págso2eo3} 


Boa  imagem  no  exterior 

Governo 
caça  sites  que 
promovem 
turismo  sexual 

O  Ministério  do  Turismo 
notifica  2.169  sites  que  ligavam 
a  imagem  do  Brasil  a  facilidades 
para  fazer  sexo  {pág  05} 

Fiscalização  de 
caminhões  pode 
ser  ineficaz 

O  Para  profissionais  que 
trabalham  na  recepção  de  carga, 
fiscalizar  agendamento  no  porto 
será  inviável  {pág  04} 
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CONSEQUÊNCIAS 

DO  USO 
PROLONGADO  E 
EXCESSIVO  DE  ÁLCOOL 
NO  CORPO 


Estômago  e 
intestino:  irritação 
da  mucosa  e  retirada 
da  camada  de  prote- 
ção. Pode  levar  a 
gastrite  ou  úlcera 

Cérebro:  tem  ação 
tóxica  e  inibe  os  neu- 
rotransmissores. 
Pode  causar  tremores 

Fígado  e  rins:  causa 
uma  sobrecarga  e 
destrói  as  células. 
Pode  provocar 
cirrose 

Pâncreas:  dificulta 
o  trabalho  e  provoca 
lesões.  Pode  dar 
pancreatite 

Coração:  destrói  as 
células.  Pode  desen- 
cadear hipertensão 

Sangue:  anemia 

Sistema  reprodutor: 

alterações  mens- 
truais, infertilidade 
e  impotência 


O  Tribunal  volta  hoj 


LEANDRO  MORAES/FOLHAPRESS 


O  Tribunal  volta  hoje  a  discutir 
se  outros  meios  que  não  o  bafômetro 
e  o  exame  de  sangue  podem  atestar 
que  um  motorista  está  bêbado 


STJ  julga  meios  que 
provem  embriaguez 


A  Lei  Seca  vive  um  dia  decisivo  ho- 
je, no  terceiro  dia  da  campanha 
"Contra  Bebida  no  Trânsito  -  Não 
Foi  Acidente",  lançada  anteontem 
pelo  Grupo  Bandeirantes.  Às  14h, 
será  retomada  no  STJ  (Superior  Tri- 
bunal de  Justiça)  a  sessão  que  defi- 
nirá quais  provas  são  válidas  para 
atestar  embriaguez  ao  volante. 

Os  brasileiros  são  favoráveis  a 
mudanças  na  lei:  36,58%  querem 
punições  mais  severas  a  motoristas 
bêbados  (VEJA  NA  PÁGINA  AO  LADO). 

Atualmente,  a  lei  prevê  que  só  o 
teste  do  bafômetro  e  o  exame  de 
sangue  servem  de  instrumento  ju- 
rídico para  comprovar  a  embria- 
guez. O  problema  é  que  motoristas 
não  são  obrigados  a  produzir  pro- 
vas contra  si  mesmos,  o  que  difi- 
culta a  comprovação  do  delito. 

Caso  o  ministro  Sebastião  Reis  Jú- 


nior, da  Terceira  Seção,  considere 
que  outros  meios  possam  ser  usa- 
dos em  processos,  a  situação  pode 
mudar.  Até  agora,  sete  dos  oito  mi- 
nistros já  votaram.  Quatro  já  admi- 
tiram que  o  exame  clínico  e  o  depoi- 
mento de  testemunhas,  por  exem- 
plo, podem  ser  usados  para  incrimi- 
nar condutores  embriagados.  O  jul- 
gamento foi  adiado  três  vezes. 

Se  aprovada  pelos  ministros,  a 
decisão  abre  precedentes  para  ca- 
sos semelhantes.  O  promotor  de 
Justiça  Tomás  Ramadan  é  a  favor  da 
mudança.  "Quem  se  recusa  a  fazer 
o  teste  fica  impune.  Com  outras 
provas,  ele  pensará  mais  antes  de 
beber  e  dirigir." 


6o  segundos 


►  Ministro  da  Justiça  é  a  favor  de  mudanças  na  Lei  Seca 


MARCELA  SPINOSA 

METRO  SÃO  PAULO 


Brechas  na  lei  deixam 
culpados  impunes 


JOSE  EDUARDO  CARDOZO 

'BAFÔMETRO  SERIA 
INSTRUMENTO  DE  DEFESA' 


A  dificuldade  para  obter  provas  que 
atestem  embriaguez,  penas  brandas 
e  a  aplicação  de  fiança  são  as  princi- 
pais brechas  da  Lei  Seca,  segundo 
juristas,  promotores  e  delegados. 
Para  eles,  o  resultado  disso  é  deixar 
impunes  motoristas  que  causam 
acidentes  e  mortes  no  trânsito. 

"Não  conseguimos  coibir  o  crime 
de  trânsito.  Isso  só  aumenta  o  nú- 
mero de  motoristas  que  desrespei- 
tam a  lei",  diz  o  delegado  da  Delega- 
cia de  Crimes  de  Trânsito  de  São 
Paulo,  José  Sampaio  Lopes  Filho. 


Desde  o  início  do  ano,  policiais 
civis  acompanham  as  blitze  da  Lei 
Seca.  Desde  então,  119  pessoas  fo- 
ram presas,  mas  só  seis  ficaram 
atrás  das  grades.  "Nos  outros  casos, 
foi  paga  fiança.  Em  alguns  casos,  o 
motorista  não  foi  solto." 

Usar  outras  provas  para  compro- 
var embriaguez  é  o  grande  ponto  da 
lei  que  precisa  mudar,  para  o  presi- 
dente da  comissão  de  trânsito  da 
OAB,  Maurício  Januzzi.  "O  bafôme- 
tro deve  ser  usado  para  comprovar 
sobriedade,  e  não  o  contrário."  #  ms 


O  senhor  é  a  favor  de  mudanças  na 
Lei  Seca? 

A  lei  tem  uma  diretriz  muito  cor- 
reta,  mas,  por  uma  questão  técni- 
ca, ela  dá  alguns  problemas  na 
sua  aplicação,  porque  hoje  a  lei 
exige  a  demonstração  do  teor  mí- 
nimo de  dosagem  alcoólica  para  a 
pessoa  ser  condenada.  Quem,  por- 
tanto, se  recusa  ao  exame,  não 
tem  diagnosticado  o  teor  de  álcool 
e  acaba  não  sendo  condenado.  A 
discussão  é  tirar  a  exigência  míni- 
ma dessa  dosagem  alcoólica  e 
usar  outras  maneiras  para  provar 
o  estado  de  embriaguez.  Aí,  o  tes- 
te do  bafômetro  seria  instrumen- 
to de  defesa  para  quem  quer  mos- 
trar que  não  tem  essa  dosagem. 


Caso  as  alterações  ocorram,  que  be- 
nefícios elas  devem  trazer? 

Maior  eficácia  da  lei.  Uma  das  si- 
tuações que  geram  a  criminalida- 
de nesse  caso  é  a  impunidade.  Se 
conseguirmos  acabar  com  a  im- 
punidade, isso  traz  uma  dimen- 
são coercitiva  para  a  lei  que  tem 
grandes  resultados. 

O  senhor  acha  então  que  só  o  endu- 
recimento da  lei  trará  resultados? 

Não  é  endurecimento,  mas  me- 
lhorar as  condições  de  punição 
que  a  lei  prevê.  Nem  sempre 
com  elevação  da  pena  consegui- 
mos bons  resultados,  mas  uma 
lei  que  não  se  aplica  deixa  sen- 
sação de  impunidade.  •  metro  sp 
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Nível  de  álcool: 
Exame  de  sangue 

•  é  considerado  infração  quan- 
do a  concentração  de  álcool  no 
sangue  está  entre  2,01  dg/l  (o 
equivalente  a  um  copo  alto  de 
cerveja)  e  5,99  dg/l 

•  de  6  dg/l  (três  copos  altos  de 
cerveja)  em  diante  é  considera- 
do crime  de  trânsito 

Teste  do  bafômetro 

•  é  considerado  infração  quan- 
do a  concentração  de  álcool  é 
de  0,14  mg/l  (um  copo  alto  de 
cerveja)  a  0,33  mg/l  de  ar  expe- 
lido 

•  0,34  mg/l  (de  dois  copos 
e  meio  a  três  de  cerveja) 

em  diante  é  considerado  crime 
de  trânsito 

•  o  motorista  não  é  obrigado  a 
fazer  o  teste  do  bafômetro, 
pois  a  Constituição  garante  que 
um  indivíduo  não  seja  obriga- 
do a  produzir  provas  contra  si 

Penas: 

•  multa  de  R$  957,70,  sete  pon- 
tos na  CNH  e  suspensão  do  direi- 
to de  dirigir  por  12  meses  para  o 
motorista  flagrado  conduzindo 
com  concentração  de  álcool  no 
sangue  dentro  dos  limites 

•  de  seis  meses  a  três  anos  de 
detenção,  multa  e  suspensão 
ou  proibição  do  direito  de  diri- 
gir ao  motorista  flagrado  diri- 
gindo com  volume  de  álcool 
acima  do  permitido 


COMO  E  HOJE 

O  QUE  PREVÊ 
A  PETIÇÃO 


Nível  de  álcool: 

zero 

Teste  do  Bafômetro: 

•  permite  que  um  exame  clíni- 
co feito  pelo  médico  sirva  de 
prova  para  comprovar  a  em- 
briaguez do  condutor,  sem  a 
necessidade  do  bafômetro  ou 
exame  de  sangue 

Penas: 

•  de  um  a  três  anos  de  deten- 
ção para  o  motorista  flagrado 
conduzindo  embriagado 

•  de  cinco  a  oito  anos  de  prisão 
para  o  motorista  que  matar  por 
estar  dirigindo  embriagado 


Vox 
PopuM 


O  motorista  que  bebe 
e  dirige  assume 
conscientemente  o  risco 
de  causar  um  acidente 
de  trânsito? 


COMO  PARTICIPAR 


O  manifesto  para  aumentar  o  rigor  da  lei  com  quem  bebe  e  dirige  está  publicado  nesta  edição  do  Metro.  Para  aderir,  basta 
recortar  a  página,  preencher  os  dados  e  assinar.  A  folha  permite  ainda  que  você  consiga  mais  assinaturas  de  amigos  ou  parentes. 
Com  tudo  preenchido,  devolva  o  manifesto  ao  seu  promotor  do  Metro,  ou  então  nos  envie  pelo  Correio.  Há  ainda  a  opção  de 
fazer  a  sua  adesão  pela  internet,  pelo  portal  do  Grupo  Bandeirantes  (www.band.com.br),  clicando  no  banner  da  campanha. 


36,58% 

Pedem  punição  maior 
motoristas  bêbados 
e  drogados 


Como  é  avaliada 
a  legislação 


Que  fatores  mais  contribuem 
para  agravar  os  problemas  no  trânsito 
e  aumentar  acidentes? 


32,96% 

Imprudência  dos 
motoristas  e 
motociclistas 


26, 


Pedem  para 
considerar 
bêbado  quem 
se  recusar 
a  fazer  o 
teste  do 
bafômetro 


X 


17,28% 

Desatenção  dos 
pedestres 


20,53 


25,23% 

Pedem  punição 
maior  para  todas 
as  10  infrações 
de  trânsito 


% 

Falta  de 
fiscalização 
nas  ruas 


11,71% 

Acham  que  não 
deve  mudar  nada 


29,23/0 

Falta  de  punição 
rigorosa  dos  culpados 


Roberval  Souza 

30  ANOS,  AUX.  ADM.,  SÃO  PAULO 

"Não,  porque  muitas  vezes 
ele  nem  pensa  nisso  e  o  mo- 
torista sempre  afirma  que 
não  estava  bêbado." 


Alice  Brasil 

20  ANOS,  ESTUDANTE,  BH 

"Sim,  óbvio.  Todo  mundo 
sabe  que  o  álcool  deixa  você 
inapto  a  fazer  certas  coisas, 
deixa  sem  reflexo." 


Monique  Amorim 

29  ANOS,  EMPRESÁRIA,  ABC 

"Quem  bebe  perde  a  noção 
do  que  está  fazendo.  Isso 
não  é  novidade,  todo  mun- 
do sabe  das  consequências." 


© 

Arthur  Veríssimo 

21  ANOS,  ESTUDANTE, 
RIO  DE  JANEIRO 

"Acho  que  a  pessoa  até  tem 
consciência,  mas  acha  que 
nada  vai  acontecer  com  ela." 


A  CAMPANHA 

A  campanha  do  Grupo 
Bandeirantes  apoia  o 
movimento  "Não  Foi 
Acidente"  criado  pelo 
engenheiro  Rafael  Bal- 
tresca,  de  32  anos,  que 
teve  a  mãe  e  a  irmã 
mortas  em  um  atropela- 
mento provocado  por 
um  motorista  embria- 
gado no  ano  passado. 
Durante  esta  semana, 
o  Metro  e  os  demais 
veículos  do  Grupo  Ban- 
deirantes trarão  repor- 
tagens especiais  sobre 
o  assunto,  buscando 
ampliar  o  número  de 
adesões  à  proposta 
de  mudança  da  lei. 


metrosantos 
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CALL  CENTER 

Empresa 
oferece 
1  mil  vagas 
em  Santos 

Para  quem  está 
procurando  emprego, 
a  empresa  Tivit 
Performance  ' 
Criativa  oferece 
1  mil  vagas  para 
quem  deseja 
trabalhar  como 
atendente  de  call 
center  em  Santos. 
Os  aprovados  irão 
passar  por  um  um 
treinamento 
remunerado  e  terão 
direito  a  plano  de 
carreira,  salário  e 
benefícios, 
convénios  médico  e 
odontológico,  vales- 
transporte  e  refeição, 
auxílio-creche  e 
outros  benefícios. 
Para  participar  da 
seleção  é  necessário 
ter  o  Ensino  Médio 
completo  e  ser  maior 
de  18  anos.  Os 
interessados  deverão 
comparecer  com 
currículo,  RG  e  CPF 
na  Tivit,  que  fíca  na 
Avenida  Senador 
Feijó,  350,  no  Centro 
de  Santos,  ãs  8h30  ou 
às  14h.  Informações 
pelo  telefone  3325- 
5723  ou  pelo  e-mail 
santos.selecao@ 
tivit.com.br. 


O  METRO  SANTOS 


FRED  CASAGRANDE  /  METRO  SANTOS 


Fiscalização  gera 
dúvida  no  porto 

O  Resolução  assinada  pelo  CAP,  que  determina  que  caminhões  façam  agendamento  prévio  no 
porto,  é  vista  com  bons  olhos  O  Porém  sindicato  coloca  em  dúvida  se  fiscalização  será  eficiente 


A  resolução  3/2012  assina- 
da na  segunda-feira  pelo 
CAP  (Conselho  de  Autori- 
dade Portuária),  que  deter- 
mina mudanças  na  entrada 
e  saída  de  caminhões  no 
porto  no  segundo  semes- 
tre, é  vista  de  maneira  posi- 
tiva por  alguns  profissio- 
nais da  área.  Porém  a  una- 
nimidade é  a  dúvida  na  fis- 
calização, que  ficará  a  car- 


go da  Codesp. 

"A  intenção  é  boa,  mas 
não  vai  funcionar.  Acho 
que  a  Codesp  deveria  fazer 
valer  sua  autoridade  por- 
tuária", afirma  o  presiden- 
te do  Sindisan  (Sindicato 
das  Empresas  de  Transpor- 
te Comercial  de  Carga  do 
Litoral  Paulista),  Marcelo 
Marques  da  Rocha. 

Para  o  diretor  de  opera- 


''Será  complicado 
parar  cada 
caminhoneiro  para 
que  mostre  o 
agendamento/' 

ÁLVARO  MORAES,  TRANSBRASA 

ção  do  terminal  Transbra- 
sa,  Álvaro  Rabelo  de  Mo- 
raes, a  fiscalização  se  tor- 
nará   inviável.  "Imagina 


quando  a  fila  de  caminhões 
vindo  da  Anchieta  estiver 
grande.  Será  complicado 
parar  cada  caminhoneiro 
para  que  mostre  o  papel 
com  o  agendamento."  Na 
Transbrasa,  há  três  anos  o 
agendamento  eletrônico 
faz  parte  da  rotina  e,  se- 
gundo Álvaro,  trouxe  agili- 
dade ao  processo. 

Questionada  sobre  o  as- 


sunto, a  Codesp  respondeu 
em  nota  que  está  desenvol- 
vendo junto  aos  demais  se- 
tores  inerentes  a  esta  ope- 
ração os  procedimentos  ne- 
cessários à  efetiva  fiscaliza- 
ção do  agendamento  de  ca- 
minhões. 


CHRISTIANE  FERREIRA 

METRO  SANTOS 


FRED  CASAGRANDE/  METRO  SANTOS 


Praça  em  São  Vicente  vira  picadeiro 

A  praça  Coronel  Lopes,  no  Centro  de  São  Vicente,  tornou-se  palco  de  um 
espetáculo  circense.  Para  comemorar  o  Dia  Nacional  do  Circo,  celebrado 
ontem,  palhaços  e  malabaristas  animaram  quem  passava  pelo  local. 
O  objetivo  do  evento  foi  "reincluir"  o  Circo  na  vida  das  pessoas. 


Câmeras  registram  2 
mil  ocorrências  em  PG 


A  Central  de  Videomonito- 
ramento  de  Praia  Grande 
registrou  2.380  ocorrên- 
cias, entre  flagrantes, 
apreensões  e  averiguações, 
em  2011,  segundo  balanço 
divulgado  ontem.  Desde  a 
implantação  do  sistema, 
em  2002,  um  total  de 
17.119  ocorrências  foram 
flagradas. 

De  acordo  com  o  inspe- 
tor  da  Central  de  Video- 
monitoramento,  Alexan- 
dre Nascimento  Silva,  o 


número  de  flagrantes  em 
2011  foi  maior  do  que  os 
anteriormente  registrados 
principalmente  pela  mu- 
dança de  contabilização 
dos  dados,  que,  até  2010, 
considerava  como  flagran- 
te apenas  as  situações  em 
que  havia  uma  prisão. 
"Hoje,  consideramos  todas 
as  ações  que  as  câmeras 
flagram  um  crime,  inde- 
pendentemente de  haver  a 
detenção". 

•  METRO  SANTOS 


Telefones: 

013/3345-9000  (redação) 
011/3528-8500  (comercial) 

O  jornal  Metro  circula  em  22  países  e  tem  alcance  diário  superior  a  20  milhões  de  leitores. 
No  Brasil,  é  uma  joint  venture  do  Grupo  Bandeirantes  de  Comunicação  e  da  Metro 
Internacional.  É  publicado  e  distribuído  gratuitamente  de  segunda  a  sexta  em  São  Paulo, 
ABC  paulista.  Santos,  Campinas,  Rio  de  Janeiro,  Curitiba,  Belo  Horizonte  e  Porto  Alegre, 
somando  mais  de  440  mil  exemplares. 
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rQ  ^T"^  A  tiragem  e  distribuição 
I  DULI  desta  edição  de  20.000 
exemplares  são 
auditadas  pela  BDO. 
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Sites  ligam  Brasil 
a  turismo  sexual 

O  Ministério  do  Turismo  já  notificou  2,1  mil  endereços  eletrônicos 
O  Páginas  têm  fotos  pornográficas  e  oferecem  encontros  com  menores 


o  Ministério  do  Turismo 
quer  tirar  do  ar  sites  que  re- 
lacionam o  Brasil  à  prostitui- 
ção e  turismo  sexual. 

Alguns  divulgam  até  "pa- 
cotes de  viagens"  que  in- 
cluem ofertas  com  "duas  ga- 
rotas por  noite"  ou  encon- 
tros com  menores  de  idade. 
As  páginas  trazem  ainda 
imagens  pornográficas  de 
mulheres  e  adolescentes. 

Segundo  balanço  divul- 
gado ontem,  2,1  mil  dos 
38,8  mil  endereços  eletrô- 
nicos analisados  já  foram 
notificados  para  que  reti- 
rem o  conteúdo  considera- 
do impróprio  do  ar.  Destes, 
apenas  1,1  mil  fizeram  o 
que  foi  solicitado. 

A  maioria  das  páginas  - 


^  Sites  relacionam  turismo  no  Brasil  com  prostituição 


65%  -  estava  hospedada  nos 
Estados  Unidos.  Só  10%  esta- 
vam em  computadores  bra- 
sileiros. 

Mesmo  com  a  iniciativa, 
foram  poucos  os  sites  que 
saíram  do  ar  após  as  notifi- 
cações. Como  o  ministério 
não  tem  competência  para 


enquadrar  crimes  específi- 
cos relacionados  a  delitos  na 
internet,  o  órgão  enviou  um 
documento  para  a  Secreta- 
ria Nacional  de  Direitos  Hu- 
manos. Além  disso,  a  pasta 
acredita  que  acordos  com 
outros  órgãos,  como  o  Mi- 
nistério da  Justiça  e  a  PF  (Po- 


lícia Federal)  possam  coibir 
as  infrações  com  mais  agili- 
dade. Todos  os  indícios  de 
crimes  encontrados  pelos 
técnicos  do  ministério,  espe- 
cialmente contra  crianças  e 
adolescentes,  já  foram  enca- 
minhados à  PF. 

O  órgão  percebeu  a  gravi- 
dade da  situação  ao  analisar 
a  utilização  indevida  de 
marcas  do  ministério  e  de 
programas  como  o  "Turismo 
Sustentável  &  Infância"  e  o 
"Viaja  Mais  Melhor  Idade" 
em  sites  de  turismo. 

O  foco  da  ação  mudou 
quando  verificou-se  a  gran- 
de quantidade  de  páginas 
que  relacionavam  símbolos 
do  Brasil  com  a  prostituição. 

•  METRO 


Encontro 


►  Ex-presidentes  se  encontram  no  Sírio-Libanês 


RICARDO  STUCKERT/INSTITUTO  LULA 


FHC  visita  Lula  no  Sírio 

Os  ex-presidentes  Lula  e  Fernando  Henrique  Cardo- 
so se  encontraram  ontem  no  Sirio-Libanês.  Fernan- 
do Henrique  afirmou  que  Lula  ''está  se  recuperando 
bem,  melhor  do  que  o  esperado".  # metro 


PGR  vai 

investigar 

parlamentares 

A  PGR  (Procuradoria  Ge- 
ralda República)  vai  inves- 
tigar parlamentares  sus- 
peitos de  envolvimento 
com  o  bicheiro  Carlinhos 
Cachoeira,  preso  desde 
fevereiro. 


O  senador  Demóstenes 
Torres,  suspeito  de  pedir 
R$  3  mil  a  Cachoeira,  dei- 
xou ontem  a  liderança  do 
DEM-GO.  Em  carta  ele  afir- 
ma que  precisa  se  dedicar 
à  defesa  das  acusações. 

Além  dele,  serão  inves- 
tigados, os  deputados  de 
Goiás  Rubens  Otoni  (PT), 
Carlos  Alberto  Leréia 
(PSDB)  e  Sandes  Júnior 

(PP).  # METRO 


TEM  NET  VIRTUA. 

QUE  TEM  DE  1  A  100  MEGA  DE  VELOCIDADE, 


E  TEM  TIPO  NET  VIRTUA 


IOMEGA:  R$29,80/mês 


NO  NET  COM  BO,  POR  3  MESES 


+  WI-FI  GRÁTIS 


4004-8844 


www.n«tc4mbo.coin.br 


F^ARA  OS  NETS,  E  AGORA. 


N=1 

COMBO 
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Juro  para  consumidor 
continua  em  alta 


o  corte  da  taxa  básica  de  ju- 
ros (Selic)  ainda  não  chegou 
ao  consumidor.  O  juro  mé- 
dio nas  operações  de  crédi- 
to passou  de  38%  ao  ano  em 
janeiro  para  38,1%  no  mês 
passado.  É  a  segunda  alta 
consecutiva,  segundo  da- 
dos do  BC  (Banco  Cenral). 

A  taxa  média  do  crédito 
pessoal  subiu  de  50,3%  ao 
ano  em  janeiro  para  50,6% 
anuais  em  fevereiro,  a 
mais  alta  desde  outubro  do 
ano  passado.  Nos  emprésti- 
mos para  a  compra  de  veí- 
culos, o  juro  aumentou  de 
26,8%  para  27%  anuais,  a 
maior  taxa  desde  novem- 


Breves 


Cresce  o  crédito 
para  imóveis 

POUPANÇA.  Os  bancos  con- 
cederam R$  10,8  bilhões 
em  empréstimos  com  re- 
cursos da  caderneta  de 
poupança  para  a  constru- 
ção e  compra  de  imóveis 
no  primeiro  bimestre, 
com  aumento  de  10,2% 
ante  igual  intervalo  em 
2011.  Considerando  ape- 
nas fevereiro,  foram  R$ 
5,11  bilhões,  com  varia- 
ção negativa  de  1%  em  re- 
lação ao  mesmo  período 
do  ano  passado,  segundo 
dados  divulgados  ontem 
Abecip  (Associação  Brasi- 
leira das  Entidades  de 
Crédito  Imobiliário  e  Pou- 
pança). #  METRO 


bro  de  2011. 

Segundo  o  BC,  a  tendên- 
cia é  de  queda  no  médio 
prazo.  "O  custo  de  captação 
dos  banco  está  em  declínio 
e  a  tendência  é  que  as  taxas 
de  juros  acompanhem  o 
movimento",  disse  o  chefe 
do  Departamento  Económi- 
co do  BC,  Túlio  Maciel. 

Outras  modalidades  de 
crédito  registraram  queda 
em  fevereiro.  No  cheque  es- 
pecial, a  taxa  caiu  de  185,9% 
anuais  para  182,8%  em  feve- 
reiro. No  financiamento  de 
loja,  a  taxa  passou  de  62,1% 
para  58,3%  ao  ano,  no  mes- 
mo período.  # metro 

Gol  reduzirá 
voos  diários 

NO  VERMELHO.  A  Gol  vê  ne- 
cessidade de  reduzir  de  80 
a  100  voos  diários  entre 
março  e  abril  para  reduzir 
custos.  A  empresa  encer- 
rou 2011  com  prejuízo  de 
R$  710,4  milhões.  Segun- 
do o  presidente  da  compa- 
nhia, Constantino  de  Oli- 
veira Júnior,  os  voos  que 
serão  retirados  da  malha 
representam  cerca  de  8% 
do  total.  A  companhia,  in- 
cluindo a  Webjet,  realizou 
entre  1.100  e  1.150  voos 
por  dia  entre  janeiro  e  fe- 
vereiro. #  METRO 

Dólar  fecha  em 
alta  de  041% 

MUDANÇA  NO  lOF.  O  dólar 
encerrou  ontem  em  alta 
de  0,11%  ante  o  real,  cota- 
do a  R$  1,8180,  no  segun- 
do seguido  dia  de  valoriza- 
ção. A  moeda  subiu,  após  a 
notícia  de  que  o  governo 
estaria  avaliando  elevar  a 
alíquota  do  lOF  sobre  to- 
das as  transações  que  en- 
volvam conversão  da 
moeda,  o  metro 


vestigar  dei^çg, 
rarz  que  VIM  uma  c..„^  „ 
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Venda  de  móveis 
deve  crescer  até  10% 


AGÊNCIA  BRASIL 


O  Preço  cairá  pelo  menos  5%  com 
corte  do  IPI O  Loja  promete  desconto 


►  IPI  menor  para  eletrodomésticos  e  móveis  vai  até  junho 


O  setor  de  móveis  está  oti- 
mista  com  isenção  do  IPI 
anunciado  na  última  se- 
gunda-feira  pelo  governo. 
Segundo  o  presidente  da 
Abimóvel  (Associação  Bra- 
sileira das  Indústrias  do 
Mobiliário),  José  Luiz  Diaz 
Fernandez,  os  preços  dos 
produtos  devem  cair  pelo 
menos  5%,  mas  as  lojas 
podem  oferecer  descontos 
maiores. 

O  site  do  Walmart  ini- 
ciou ontem  uma  promoção 
com  descontos  de  até  80%. 
A  Viavarejo,  dona  das  mar- 
cas Casas  Bahia  e  Pontofrio, 
informou  que  irá  repassar 
de  forma  integral  a  redução 
do  IPI  sobre  móveis,  mas 
não  definiu  qual  será  o  ta- 
manho do  desconto. 


Trocar  ovo 
de  Páscoa 
por  bombom 
gera  economia 

Comprar  uma  caixa  de 
bombom  pode  ser  a  saída 
para  quem  quer  economi- 
zar nos  presentes  da  Pás- 
coa deste  ano.  Segundo 
pesquisa  da  Proteste,  con- 
siderando o  preço  médio 
por  100  gramas,  a  caixa  de 
bombom  é  84%  mais  bara- 
ta do  que  os  ovos  n°15  e 
44%  mais  em  conta  que  o 
tablete.  Para  a  indústria, 
são  produtos  diferentes, 
com  produção  e  caracte- 
rísticas distintas. 


A  entidade  alerta  ainda 
que  comprar  ovos  pelo  nú- 
mero indicado  na  embala- 
gem pode  induzir  a  erro. 
A  recomendação  é  compa- 
rar o  peso  e  não  o  número 
impresso  na  embalagem, 
pois  são  encontrados  ovos 
com  a  mesma  numeração, 
mas  pesos  muito  variados. 

Os  brindes  quando  ane- 
xados às  embalagens,  po- 
dem representar  uma  ar- 
madilha à  parte.  É  impor- 
tante observar  o  prazo  de 
validade,  o  registro  nos  ór- 
gãos competentes  e,  no  ca- 
so de  brinquedos,  a  indica- 
ção da  faixa  etária  a  que  se 
destinam,  acompanhada 
da  marca  de  conformida- 
de do  Inmetro,  que  garan- 
te a  qualidade  do  brinque- 
do e  a  segurança  das 
t  crianças. 


A  expectativa  da  Abi- 
móvel é  de  uma  expansão 
entre  8%  e  10%  nas  vendas 
do  setor  até  junho.  "Os 
pontos  de  venda  dos  ele- 
trodomésticos  e  dos  mó- 
veis são  os  mesmos,  e  o 
marketing  em  cima  do  IPI 
fez  com  que  as  vendas  se 
concentrassem  na  linha 
branca",  diz  Fernandez. 

Na  última  segunda-feira, 
além  de  prorrogar  o  corte 
de  IPI  para  a  linha  branca 
por  três  meses,  o  governo 
retirou  o  imposto  para  mó- 
veis (que  era  de  5%)  e  de  la- 
minados (que  era  de  15%) 
até  junho.  A  alíquota  do 
imposto  de  luminárias  e 
lustres  passou  de  15%  para 
5%,  e  dos  papéis  de  parede, 
de  20%  para  10%.  #  metro 


MARCELO  PRATES/HOJE  EM  DIA/FUTURA  PRESS 

1»  L 


O  consumidor  deve  fi- 
car atento  também  às  con- 
dições de  armazenamento 
do  chocolate,  que  devem 
estar  armazenados  em  lo- 


cais frescos  e  arejados,  e    # metro 


as  embalagens  devem  es- 
tar intactas,  sem  furos  ou 
amassados,  para  evitar 
contaminações  e  infec- 
ções alimentares. 
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VOCE  CURTE 

E  NÓS  COMPARTILHAMOS 

I  rm  pflGÊ  DO  MifRo  ESfá  csescj^npo  e  ulthupjissov  os  4.000  leitores. 

PARA  COMEMORAR,  VAMOS  SORTEAR  40  PARES  DE  INGRESSOS  DO  GENEHABE. 

Sào  10  pares  de  ingressos  por  dia,  de  27  até  30  de  março,  totalizando  40  pares,  0&  sorteios  serão  diários, 
sempre  às  19:30.  Os  ingressos  sao  válidos  para  todos  os  dias  na  rede  Cínemark  até  31/12/12. 

Para  participarp  entre  na  fan  page  do  Metro,  dique  em  promoções  e  em  "quero  participar". 

LeÍQ  o  regulamento:  www.  metrojornai  com,  brMoooMm  , 


íu.TArih^i.TiciíJ:.A 


f aceboo  k  com/ metrojorn  a  l 


O  que  ele  fai. 


Cobe 


3  suítes- 

sala  deíO 

ou  4'^  dormitório  ^ 

Area  privativa 

34738  m2 

4  vagas 

privativas 

Gourmet 

Área  de  lazer 

completa 

*  spa  *  playground 

*  quadra  políesportiva 

*  salão  de  festa/jogos 

'  piscina '  safd  de  ginástica 

Pronto  pdra  morar.  Uisiíe  hoje  ííibsíti 
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Governo  sírio  aceita 
plano  de  paz  da  ONU 

O  Líder  sírio  Bashar  al-Assad  aceita  cessar-fogo  proposto  por  Kofi  Annan 
O  China  e  Rússia  garantem  pleno  apoio  à  proposta  do  enviado  especial 


Após  um  ano  de  protestos 
contra  o  presidente  sírio, 
Bashar  al-Assad,  e  milha- 
res de  mortes,  a  Síria  acei- 
tou ontem  um  cessar-fogo 
e  o  plano  de  paz  proposto 
por  Kofi  Annan,  enviado 
especial  da  ONU  (Organi- 
zação das  Nações  Unidas)  e 
da  Liga  Árabe.  Sua  primei- 
ra medida  será  o  envio  de 
observadores  militares  da 
ONU  a  Damasco,  capital 
do  país. 

Annan  admitiu  que  será 
uma  "longa  e  difícil  tare- 
fa" acabar  com  a  violência, 
que  ainda  continua  inten- 
sa. Além  das  manifesta- 
ções contra  o  governo,  as 
tropas  sírias  entraram  no 
Líbano  à  procura  de  rebel- 


DENIS  SINYAKOV/REUTERS 


►  Kofi  Annan  acredita  que  acordo  com  a  Síria  seja  positivojjj 


m 


des  refugiados  no  país. 

Mais  de  35  soldados,  al- 
guns membros  do  Exército 
Sírio  Livre,  invadiram  casas 


e  destruíram  construções. 
Segundo  civis  líbios,  as  tro- 
pas estão  localizadas  a  200 
e  500  metros  da  fronteira 


entre  o  Líbano  e  a  Síria. 

O  plano  de  paz  de  An- 
nan prevê  a  retirada  de  ar- 
mas e  tropas,  a  entrada  de 
ajuda  humanitária,  a  liber- 
tação de  prisioneiros  e  dis- 
cussões políticas. 

China  e  Rússia  garanti- 
ram pleno  apoio  ao  envia- 
do especial  para  dar  início 
imediato  ao  que  o  presi- 
dente russo,  Dmitri  Med- 
vedev,  definiu  como  a  "úl- 
tima chance"  de  paz  pa- 
ra a  Síria.  O  primeiro- 
ministro  chinês,  Wen  Jia- 
bao,  também  acredita  que 
o  plano  proposto  por  An- 
nan é  a  única  forma  de  re- 
solver o  conflito,  que  atin- 
getodo  o  Oriente  Médio. 

•  METRO 


►  Pontífice  no  aeroporto  internacional  José  Marti 


Bento  l6  chega  a  Havana 

O  Papa  Bento  16  chegou  a  Havana  no  final  da  tarde 
de  ontem,  segunda  parada  de  sua  visita  a  Cuba.  De 
acordo  com  a  agenda  do  religioso,  o  Papa  celebrará 
uma  missa  na  cidade  antes  de  partir.  Em  oração  o 
pontífice  pediu  aos  cubanos  a  construção  de  uma 
nova  sociedade  ''aberta  e  mais  justa''. 


bjõrk,  cee-fo  green,  justice,  chromeo,  mogwaí,  james  blake,  alva  noto  &  ryuichi  sakamoto,  squarepusher, 
modeselektor,  jeff  mitis,  gui  boratto,  flylng  lótus,  skream  feat.  me  sgt.  pokes,  four  tet,  little  dragon,  doom, 
hudson  mohawke,  james  hofden,  cut  chemist,  dj  marky  ws.  dj  patife,  seth  troxíer,  ktl,  rustre,  criolo,  emicida, 
totaEly  enormous  extinct  dtnosaurs,  muti  randolph  &  ctara  sverner,  james  pantSi  austra,  tíger  &  woods,  john  talabot, 
munchi,  super  guachin,  zai,  the  twelves,  zegon,  ricardo  donoso,  bruno  belluomini,  nedu  lopes,  m.  tâkara  vs.  akin- 
psilosamples,  mauricio  fleury,  gang  do  eletro,  pazes,  silva,  dago... 


O  festival  que  acontece  há  18  anos  em  Barcelona  e  que  corubina  entretenimento  e  arte  enquanto  divulga  novas  tendências  chega  à  capital  paulista* 
Em  seus  espaços  acontecem  shows,  performance  multimidia  de  arte  digital  e  design  audiovisual  além  de  showcases  e  workshops.  Para  pessoas  que 
sempre  buscam  novas  formas  de  expressão.  Gente  como  você.  SõnarSR  Uma  experiência  totalmente  nova.  Vendas  em  www.sonarsaopaulo.com.br 
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EMÍLIO  SURITA: 

'QUEREMOS  TRAZER  OS 
JOVENS  DE  VOLTA  À  TV 


Cada  vez  mais  perto  da  es- 
treia do  ''Pânico  na  Band''  - 
que  será  no  próximo  do- 
mingo (1°  de  abril),  às  21h 
Emílio  Surita  está  anima- 
do com  a  nova  emissora  e 
com  as  novidades  no  pro- 
grama para  atrair  o  público 
mais  jovem.  O  criador  da 
atraçâo  conversou  com  o 
Metro  sobre  a  mudança  da 
RedeTV!  para  a  Band  e  a  re- 
lação com  o  "CQC\ 

Como  é  mudar  de  estúdio, 
de  endereço  e  de  estrutura 
depois  de  tanto  tempo? 

A  mudança  tem  sido  su- 
perpositiva.  Desde  a  pri- 
meira reunião  com  o  Die- 
go Guebel  [diretor  artísti- 
co da  Band],  vi  que  foi  um 
acerto,  já  que  a  Band  está 
investindo  no  público  jo- 
vem, que  é  exatamente  o 
nosso  foco  agora. 

De  que  maneira  vocês  pre- 
tendem atingir  esse  público 
no  novo  programa? 

Vamos  fazer  muito  uso 
de  redes  sociais,  porque  é 
lá  que  a  moçada  está. 
Além  da  interação,  va- 
mos levar  isso  para  um 


'Alvin  e  os  Esquilos  3' 


quadro,  o  "Facetruque". 
Queremos  trazer  os  jo- 
vens de  volta  à  TV.  Eles 
passam  tempo  demais  na 
frente  do  computador. 

Como  está  sendo  a  relação 
com  o  "CQC",  sempre  consi- 
derado rival  do  ''Pânico''  e 
agora  colega  de  emissora? 

Temos  respeito  uns  pelos 
outros.  Nossos  encontros 
são  em  reportagens  ex- 
ternas e  sabemos  como  é 
difícil  fazer  esse  tipo  de 
trabalho.  Claro,  não  mor- 
remos de  amores  por  eles 
nem  eles  por  nós,  mas 
não  tem  razão  para  hosti- 
lidade. Somos  adultos. 

O  ''Pânico''  tem  um  formato 
aprovado  e  consagrado  no 
Brasil.  Já  pensou  em  vendê- 
lo  para  outros  países? 

Não,  já  dá  muito  trabalho 
manter  o  programa  inte- 
ressante e  atual  toda  se- 
mana, durante  duas  horas 
e  meia  ao  vivo.  Eu  não  te- 
ria vontade  de  negociar 
sequer  quadros.  O  interes- 
se, por  enquanto,  é  fixá-lo 
definitivamente  aqui. 

O  RAQUEL  PAULINO 


DIVULGAÇÃO 

DVD  e  biu-ray  chegam  às  lojas 

A  terceira  travessura  dos  esquílínhos  cantores  pode  ser 
vista  a  partir  de  hoje  no  conforto  do  lar.  Lançado  nas 
versões  DVD  e  blu-ray,  disponível  nas  lojas  e  locadoras, 
"Alvin  e  os  Esquilos  3"  mostra  a  turma  toda  em  um 
cruzeiro  de  luxo.  A  viagem,  no  entanto,  não  é  das  mais 
calmas  e  todos  acabam  em  uma  ilha  supostamente 
deserta,  onde  se  envolvem  nas  mais  variadas  confusões. 


boiairapp 

para  dançar  sem  parar 

O  Dupla  britânica  lança  primeira  coletânea  de 
singles  e,  de  quebra,  canções  inéditas  e  viajantes 


No  festival  Planeta  Terra 
2011,  o  duo  britânico  foi 
destinado  ao  palco  Indie 
Stage,  o  menor  do  evento. 
Quando  Alisson  Goldfrapp 
e  Will  Gregory  entraram 
em  cena,  no  entanto,  o  can- 
tinho do  Playcenter  foi  to- 
mado por  uma  multidão  de 
pessoas  encantadas  pelo 
som  e  pela  sempre  marcan- 
te performance  da  cantora. 
A  sucessão  de  hits  que  colo- 
cou todo  mundo  para  dan- 
çar e  transformou  o  palco 
secundário  em  principal 
agora  chega  às  lojas  em 
"The  Singles",  álbum  lança- 
do este  mês  no  Brasil. 

"The  Singles"  é  a  primei- 
ra coletânea  da  dupla,  no- 
me de  peso  do  cenário  elec- 
tro  e  ícone  da  moda. 


"Ooh  La  La",  hit  dos 
mais  famosos  e  dançantes, 
abre  o  disco,  formado  por 
uma  mescla  de  batidas 
que,  mesmo  quando  soam 
melancólicas,  convidam  a 
mexer  o  corpo. 

A  tracklist  perfeita  para 
manter  a  pista  cheia  conti- 
nua com  "Number  1"  e 


"Strict  Machine"  e  só  é  que- 
brada pelo  assobio  melódico 
de  "Lovely  Head",  canção  pa- 
ra ouvir  de  olhos  fechados. 

Para  o  álbum,  que  ainda 
inclui  "Utopia",  "A&E",  "Ha- 
piness",  "Train",  "Ride  a 
White  Horse",  "Rocket", 
"Believer"  e  "Black  Cherry", 
o  duo  reservou  duas  músi- 
cas inéditas:  a  synth-pop 
"Yellow  Halo"  e  a  balada 
"Melancholy  Sky",  que  fe- 
cha a  lista  de  faixas  com  ele- 
gante introspecção. 

"The  Singles"  é  daqueles 
discos  para  ouvir  do  come- 
ço ao  fim,  sem  interrup- 
ções. E  isso  é  raro. 


THAIS  AZEVEDO 

METRO  SÃO  PAULO 


Série  de  livros  'Harry  Potter' 
é  lançada  no  formato  e-book 


Criadas  no  fim  dos  anos 
1990  pela  autora  inglesa  J. 
K.  Rowling,  as  aventuras  do 
bruxo  Harry  Potter  e  seus 
amigos  já  venderam  cerca 
de  um  bilhão  de  exemplares 
de  livros  em  todo  o  mundo. 
O  material  era  inédito  no 
formato  e-book  até  esta  se- 
mana, quando  o  site  "Potter- 
more"  disponibilizou  os  se- 
te volumes  da  saga  com  pre- 
ços que  variam  entre  US$ 
7,99  e  US$  9,99  cada. 

Por  enquanto,  os  livros 
estão  à  venda  apenas  pela 


loja  online  (shop.pottermo- 
re.com)  e  somente  na  ver- 
são em  inglês.  Os  volumes 
devem  ser  traduzidos  para 
o  francês,  italiano,  espa- 
nhol e  alemão  nas  próxi- 
mas semanas.  Apenas  de- 
pois disto  serão  disponibili- 
zadas versões  em  outros 
idiomas,  como  o  português. 

O  site  ainda  oferece  a 
coleção  "Harry  Potter"  em 
audiolivros.  Quem  adqui- 
rir a  saga  completa  tem 
10%  de  desconto. 

O  METRO 


Band  FM  transmite  show  de  Michel  Teló 


A  rádio  leva  ao  ar,  a  partir 
das  17h  de  hoje,  a  primei- 
ra edição  do  ano  do  Espe- 
cial do  Mês,  desta  vez  com 
Michel  Teló. 

O  show  exclusivo  do  can- 
tor será  transmitido  ao  vivo 
para  as  38  emissoras  que 
compõem  a  rede  Band  FM 
em  todo  o  Brasil. 

A  performance  de 
Teló,  conhecido  pelos  hits 
"Ai,  Se  Eu  Te  Pego"  e  "Fugi- 
dinha",  entre  outros,  tam- 
bém poderá  ser  ouvida 
na  internet,  no  site 
www.bandfni.com.br. 

O  METRO 


cultura 


FOTOS:  GETTY  IMAGES 


Universo  pop 
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►  Show  ao  vivo  do  cantor 
irá  ao  ar  na  rádio 
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O  humorista  Jimmy 
Kimmel  foi  escolhi- 
do para  apresentar 
o  64°  Emmy,  o  "Os- 
car da  TV"  em  23 
de  setembro  deste 
ano.  o  METRO 

Whitney  Houston, 
morta  em  11/2, 
planejava  se  casar 
de  novo  com  Bobby 
Brown,  revelou  seu 
biógrafo,  o  metro 

Em  bate-papo  via 
Twitter,  Madonna 
declarou  ser  fã  de 
Justin  Bieber.  O 
cantor,  conectado, 
agradeceu,  o  metro 


metro  variedades 


www.readmetro.com 

QUARTA-FEIRA,  28  DE  MARÇO  DE  2012 


Lavadora  é 
controlada 
por  celular 

O  Samsung  lança  equipamento 
que  envia  alertas  ao  consumidor 
e  pode  ser  comandado  a  distância 


Com  lançamento  previsto 
para  o  segundo  semestre, 
a  lavadora  Grace,  da  Sam- 
sung, permite  ao  consu- 
midor ficar  conectado  a 
distância  ao  ciclo  da  má- 
quina via  Wi-Fi.  O  equipa- 
mento, apresentado  no 
Fórum  Latinoamericano 
da  companhia,  realizado 
em  Lima,  Peru,  é  aciona- 
do  pelo  smartphone. 

Por  meio  de  um  aplica- 
tivo, os  usuários  podem 
monitorar  as  seleções  do 
ciclo,  o  tempo  restante  e 
receber  alertas  de  finali- 
zação de  cada  etapa.  Tam- 
bém é  possível  iniciar  ou 
pausar  o  processo  de  lava- 
gem utilizando  o  celular. 

"A  estratégia  da  Sam- 
sung é  permitir  que  os 
consumidores  fiquem 
mais  conectados  e  organi- 
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polegadas  tem  a 
tela  LCD  touchscreen 
da  lavadora  Grace, 
quase  o  tamanho 
de  um  tablet. 

zados.  Agora  estamos  es- 
tendendo essa  conectivi- 
dade até  a  lavanderia", 
disse  João  Ramos,  gerente 
sénior  de  linha  branca  da 
companhia  para  a  Améri- 
ca Latina. 

A  lavadora  inteligente 
conta  com  um  sistema  de 
auto-diagnóstico  que  loca- 
liza problemas  no  apare- 
lho e  envia  relatórios  ao 
telefone  do  consumidor,  o 
que  também  deve  agilizar 
a  manutenção.  O  metro 
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Sudoku 

Para  solucíaiiãr  a  pogo,  basla  preencheir  cõm  núiMros  d9 
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OStU  RACIOCÍNIO 


Leitor  fala 

Torcidas 

O  país  da  Copa  do  Mundo  deveria 
sentir  vergonha  das  atrocidades 
que  torcidas  cometem  por  causa  de 
times  de  futebol.  Como  uma  nação 
quer  mostrar  para  o  mundo  que 
está  preparada  para  receber  uma 
Copa  se  não  consegue  controlar 
nem  mesmo  ondas  rotineiras  de 
violência. 

Esses  grupos,  que  não  merecem 
ser  chamados  de  torcedores, 
mancham  a  reputação  dos  times 
e  do  país  e  deveriam  ser  chamados 
é  de  criminosos. 

Mareei  Nóbrega  -  Praia  Grande,  SP 


Segurança 

Veio  tarde  o  pedido  dos  prefeitos 
por  mais  segurança  na  Baixada. 
Hoje  nossa  região  cresce  em  uma 
velocidade  descomunal  e,  com  isso, 
atrai  a  atenção  de  marginais.  Nosso 
policiamento  não  pode  ser  maior 
apenas  durante  a  temporada  e  sim 
durante  todo  o  ano. 
Durante  o  verão  a  orla  tinha  mais 
policiais  do  que  turistas  e  agora 
não.  Com  poucas  pessoas,  ciclovia  - 
que  facilita  a  fulga  de  bicicleta  -  e 
durante  a  noite,  a  quantidade  de 
crimes  aumenta  muito. 
Maria  Inês  Santos  -  Santos,  SP 


m  et  r®  Pergunta 

Você  sabia  que  foi  estendida  a  redu- 
ção do  IPI  para  a  linha  de  móveis? 
Você  pretende  aproveitar  a  queda 
dos  preços? 


buiibker 


Siga  o  Metro  no  Twitter: 
@jornal_metro 


QFJR:  Sim,  não  é  sempre  que  o 
consumidor  ganha  vantagens  no 
país. 

@cassioTH:  O  IPI  deveria  diminuir 
em  outras  áreas  também. 

@CahCelestino:  Eu  aproveitaria  se 
fosse  redução  no  IPI  dos 
automóveis.  Seria  bom  demais! 


metr®web 


Para  falar  com  a  redação:  leitor.st@inetrojornal.coiii.br 
Participe  também  no  Facebook:  www.facebook.com/metrojornal 


Horóscopo 


Está  escrito  nas  estrelas 


Áries  (21/3  a  20/4) 

Dia  de  longos  discursos  e  sermões,  regras  e  mais  regras  a  se- 
rem discutidas  e  quase  nenhuma  ação  imediata.  Bom  dia  pa- 
ra realizar  trabalhos  e  estudos  em  equipe. 
Touro  (21/4  a  20/5) 

Evite  pensar  que  você  pode  fazer  o  que  quiser  sem  ter  que 
dar  satisfação  para  as  pessoas.  Procure  ficar  mais  enturmado 
e  jogar  junto  com  os  seus  parceiros. 

Gémeos  (21/5  a  20/6) 

Não  seja  oposição  só  para  criar  polémica  e  ser  ouvido  pelos 
outros,  tente  entrar  em  acordo  com  as  pessoas  para  que  o 
grupo  saia  beneficiado  com  a  união. 

Câncer (21/6  a  22/7) 

Possível  estresse  em  equipe,  bom  entrosamento  com  os  cole- 
gas, mas  o  dia  pode  acabar  exigindo  muito  mais  do  seu  gru- 
po de  trabalho  do  que  está  sendo  esperado. 


Leão  (23/7  a  22/8) 

Procure  amadurecer  e  ser  maior  que  as  diferenças  que  você 
possa  ter  com  algumas  pessoas.  Tente  ver  os  problemas  de 
uma  forma  impessoal,  evitando  desgastes. 

Virgem  (23/8  a  22/9) 

Dia  de  ouvir  pessoas  importantes  e  entender  as  suas  coloca- 
ções. Você  precisa  aprender  um  pouco  mais  sobre  os  senti- 
mentos alheios  antes  de  se  manifestar. 

Libra  (23/9  a  22/10) 

Saída  estratégica  para  cuidar  mais  de  tudo  o  que  lhe  perten- 
ce, está  na  hora  de  descansar  um  pouco  e  aliviar  a  cabeça. 
Exercite  mais  a  sua  espiritualidade. 
Escorpião  (23/10  a  21/11) 

Desacatos  e  provocações  podem  ser  o  início  de  possíveis 
conflitos,  que  tendem  a  crescer  mais  por  rixas  pessoais  do 
que  por  outros  motivos  mais  racionais. 


ti 


www.estrelaguía.com.br 

Sagitário  (22/11  a  21/12) 

Tendência  das  pessoas  a  se  isolarem  um  pouco  pode  causar  es- 
tranheza para  você,  mas  hoje  todos  precisam  de  um  tempo  pa- 
ra poder  cuidar  de  coisas  mais  pessoais. 

Capricórnio  (22/12  a  20/1) 

Fique  mais  disponível  para  os  seus  parceiros  e  amigos.  As  pes- 
soas podem  estar  precisando  da  sua  opinião  para  poderem  to- 
mar decisões  com  mais  segurança. 
Aquário  (21/1  a  19/2) 

Hoje  você  poderá  contribuir  para  a  comunidade  através  de  mo- 
vimento humanitários  ou  serviços  em  prol  de  pessoas  caren- 
tes. Bom  dia  para  exercitar  a  caridade. 

Peixes  (20/2  a  20/3) 

Mais  um  dia  no  qual  você  vai  ter  a  oportunidade  de  demons- 
trar compaixão  pelas  pessoas  que  foram  imaturas  em  relação 
a  você.  Desfaça  antigos  problemas. 


Há  100  anos  A  Mão  Branca  realiza 
um  projeto  beneficente  que  atende, 
com  cuidado,  idosos  de  todo  o  Brasil. 
Proporcionar  uma  vida  feliz  e  digna 
aos  nossos  hóspedes  tem  um  custo 
elevado,  por  isso,  cada  doação  ê 
importante.  Aqui  os  idosos  encontram, 
além  do  cuidado  e  dedicação  dos  nossos 
funcionários  e  voluntários,  uma  ampla 
estrutura,  que  oferece  mais  que  saúde, 
esporte  e  lazer  Oferece  um  lugar 
de  amor  e  afeto:  uma  segunda  casa. 

No  mês  de  março,  A  Mão  Branca  completou 
100  anos  da  sua  fundação,  1912-2012, 

A  MÃO  BRANCA 

Associação  Benefic^te 
de  Ampara  ^os  idosos 

Av.  Santo  Amaro,  6.487 
CEP  04701-100 
^      Sao  Paukí  -  SP 

www,amaobranca,  org,br    ret.  /Fax  ir  5523  2055 


100  ANOS  E 
APROVEITANDO 

CADA 
MOMENTO 


A  MÃO  BRANCA 
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De  olho  nos 
projetos 


■ 


Aluno:  Vitor 
Sternlicht,  13  anos 
Projeto:  robô  capaz 
de  mapear 
ambientes  e 
transmitir  as 
informção  por 
bluetooth  para  um 
programa  de 
computador. 
Material:  plataforma 
Arduíno  usada  para 
o  desenvolvimento 
de  interfaces  físicas 
para  computadores. 
Custo:  R$  2  mil. 
Ideia  de  génio:  o 
principal  diferencial 
do  robô  é  seu  baixo 
custo 


Alunos:  Adriana 
Guetter  e  Matheus 
Padilha. 

Projeto:  sacola  feita 
de  cola  atóxica. 
Custo:  R$  0,03  (a 
sacola  de  plástico 
convencional 
R$  0,01). 
Ideia  de  génio: 
como  a  sacola 
dissolve  na  água,  o 
impacto  ao  meio 
ambiente  é  menor. 


unsieins  ao  luiuro 


O  Jovens  de  13  anos  usam  o  tempo  livre  para  desenvolver  projetos 
científicos  O  Iniciativa  estimula  o  aprendizado  e  a  oesauisa 


ANDRÉ  PORTO/METRO 


Eles  não  inventaram  o  telefone  co- 
mo Alexander  Graham  Bell,  a 
energia  elétrica  como  Thomas  Edi- 
son, ou  muito  menos  chegaram  a 
conclusões  similares  as  de  Albert 
Einstein.  No  entanto,  aos  15  anos 
de  idade,  alunos  de  diversas  esco- 
las do  país  mostraram  que  a  mes- 
ma curiosidade  que  motivou  esses 
"génios"  continua  presente  nas  sa- 
las de  aula  por  meio  de  projetos 
científicos. 

Ao  colocar  a  mão  na  massa,  os 
"Einsteins  do  futuro"  desenvolvem 
máquinas  e  projetos  escritos  nas 
áreas  de  ciência  e  tecnologia  para 
feiras  da  escola,  mostras  nacionais 
e  quem  sabe  até  internacionais.  Os 
projetos  são  destinados  a  estudan- 
tes de  13  a  20  anos  do  ensino  funda- 
mental e  médio. 

"Hoje  as  escolas  oferecem  mais 
espaço  para  esses  projetos,  com  isso 
o  estudante  desenvolve  diferentes 
habilidades,  o  que  resulta  em  uma 
mudança  de  postura  em  relação  ao 
aprendizado",  diz  Roseli  Lopes, 
coordenadora  da  Febrace  (Federa- 
ção Brasileira  da  e  Ciências  e 
Engenharia),  movimento 
que  estimula  o  conhe- 
cimento científico. 

Para  desenvolver 
a  invenção,  o  estu- 
dante precisa  en- 
trar em  contato 
com  o  universo  da 
pesquisa  académi- 
ca. Dessa  forma, 
ele  passa  a  questio- 
nar e  observar  mais 
o  que  o  rodeia  e  a  pro- 
curar embasamento 
teórico  para  suas  dúvidas. 


MÂRIÂNNÂ  PEDROZO 

METRO  SÃO  PAULO 


Pelos 
olhos  de 
um  robô 

Idade  não  é  documento 
para  os  jovens  cientistas. 
Aos  13  anos,  Vitor  Stern- 
licht foi  o  terceiro  colo- 
cado na  categoria  indivi- 
dual de  Ciências  Exatas  e 
da  Terra  pela  Febrace.  O 
projeto  científico  que  ga- 
rantiu visibiliade  ao  alu- 
no e  até  premiações  in- 
ternacionais foi  um  pe- 
queno robô  com  funções 
extraordinárias.  "Desen- 
volvi um  robô  capaz  de 
mapear  um  local  e  trans- 
mitir essas  informações 
para  um  programa  de 
computador",  diz  Vitor, 
aluno  do  9°  ano  do  Ensi- 
no Fundamental.  Desde 
pequeno  ele  tem  facilida- 
de com  robótica  e  pro- 
gramação. 

Ao  ser  solto  em  um 
ambiente,  o  robô  desvia 
e  identifica  obstáculos  e 
pode  ser  usado  para  en- 
contrar vítimas  em  de- 
sastres, por  exemplo. 
"Esse  projeto  não  é  inédi- 
to, mas  a  sua  grande  di- 
ferença está  no  preço.  O 
nosso  protótipo  custa  R$ 
2  mil,  bem  mais  barato 
do  que  os  outros  robôs 
encontrados  no  merca- 
do", diz  Rodrigo  Viana, 
professor  e  orientador  do 
aluno,  o  MP 


Essa  ideia  cola? 


Quem  diria  que  a  simples  brincadeira 
de  colocar  cola  plástica  sobre  uma  ré- 
gua e  esperar  secar  seria  o  ponto  de 
partida  do  projeto  científico  dos  estu- 
dantes Matheus  Padilha  e  Adriana 
Guetter.  "Percebi  que,  depois  de  seca, 
a  cola  vira  uma  película  semelhante  a 
um  plástico",  diz  Matheus. 

A  partir  dessa  descoberta,  o  aluno 
do  Colégio  Positivo  decidiu  investigar 
se  era  possível  criar  uma  sacola  de 
compras,  similar  a  usada  pelos  super- 
mercados, mas  menos  agressiva  ao 
meio  ambiente.  "Para  fazer  a  sacola 
colocamos  a  cola  atóxica  sobre  uma  tá- 
bua de  vidro  e  esperamos  secar.  Em  se- 
guida, prensamos  as  laterais  com  ferro 
elétrico",  explica  o  inventor. 

Além  de  criar  o  protótipo,  os  estu- 
dantes testaram  sua  resistência,  fize- 
ram pesquisas  sobre  o  impacto  am- 
biental do  plástico  e  avaliaram  o  cus- 
to médio  do  produto,  R$  0,03.  A  saco- 
la de  plástico  convencional  custa  R$ 

0,01.  PMP 


Passo  a  passo  para  desenvolver 
um  projeto  científico. 


1 Escolha  do  tema:  geralmente  os 
temas  compreendem  soluções  e 
alternativas  para  melhorar  o  meioj 
ambiente  ou  a  comunidade  local. 


2 Plano  de  pesquisa: 
o  aluno  desenvolve  um  projeto 
com  alternativas  e  etapas  para 
chegar  à  solução  prevista. 


3 Orientador:  além  de  acompanhar 
todas  as  etapas,  o  orientador  é 
responsável  pela  segurança  do 
estudante. 


4 Desenvolvimento: 
esta  etapa  compreende  pesquisas, 
elaboração  de  projeto  e  o 
desenvolvimento  de  desenvolve 
um  protótipo  do  produto. 
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Pedagogia  é  líder  em 
graduação  a  distância 


0 15%  dos  universitários 
estão  matriculados  no  EaD 
O  Cursos  de  licenciatura  são 
os  mais  procurados 


Sem  professor,  sala  de  aula 
ou  horas  no  trânsito  para 
chegar  na  faculdade.  Essa  é 
a  realidade  de  15%  do  total 
de  universitários  do  país 
matriculados  no  EaD  (En- 
sino a  Distância),  se- 
gundo o  Inep  (Institu- 
to Nacional  de  Estu- 
dos e  Pesquisas  Educa- 
cionais). E  são  os  futu- 
ros pedagogos  que  re- 
presentam o  maior  nú- 
mero de  alunos  nesse  ti- 
po de  graduação  no  país 
nos  últimos  anos. 
"Os  cursos  de  licencia- 
tura são  os  mais  procura- 
dos no  EaD  devido  à  lei  que 
exige  o  diploma  para  quem 
leciona  no  ensino  médio  e 
fundamental.  Outro  fator 
que  aumentou  a  demanda 
foi  a  curiosidade  pelos  con- 
ceitos pedagógicos  dos  pro- 
fissionais que  contam  com  a 
sala  de  aula  como  sua  se- 
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anos  é  a  faixa  etária 
do  aluno  matriculado 
no  EaD.  A  maioria 
dos  universitários 
é  constituída  por 
mulheres  da  classe  C, 
segundo  o  Inep. 

gunda  fonte  de  renda",  diz 
Nivaldo  Marcusso,  diretor 
de  EaD  da  Universidade 
Anhembi  Morumbi. 

O  conteúdo  ministrado 
no  curso  de  pedagogia  a  dis- 
tância não  deixa  a  desejar. 
As  universidades  de  EaD 
oferecem  diferentes  recur- 
sos para  deixar  a  aula  vir- 
tual mais  atraente  e  dinâmi- 
ca.  As  instituições 
usam  anima- 
ção em  flash  e 
conferência  on 


ne,  por  exemplo. 

"O  curso  de  pedagogia 
tem  duração  de  três  anos. 
Na  graduação  a  distância,  o 
estudante  tem  a  flexibilida- 
de de  estudar  a  hora  que 
quiser.  Ele  apenas  precisa 
entregar  os  trabalhos  e 
comparecer  nas  conferên- 
cias quando  solicitado",  ex- 
plica Marcuso. 


MÂRIÂNNÂ  PEDROZO 

METRO  SÃO  PAULO 


mm»  ^j^^     Cursos  com  maior  número 

Mais  procurados     de  alunos  em  Ead 


Curso 


Total  de  alunos 


O  Pedagogia 
Q  Administração 
Q  Serviço  Social 

Q  Competências 

1^  Ciências 
^  Contábeis 


273.248 


128.186 


O 


Recursos 
Humanos 


©Administração 
Pública 


930.179 

é  o  total  de  alunos  que 
cursam  o  EaD  no  Brasil 


Tecnológicos  Bacharelado  Licenciatura 


Fonte:  Censo  de  Educação  Superior  2010  do  Inep 
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esporte 


Pau  listão 


16^  rodada 


PONTE  PRETA      X  PORTUGUESA 

ighso 


MIRASSOL       X  BRAGANTINO 

ighso 


COMERCIAL      X  OESTE 
I9h30 


MOGI  MIRIM      X  ITUANO 

ighso 


BOTAFOGO       X     SAO  CAETANO 

ighso  ^ 


CORINTHIANS      X   XV  DE  PIRACICABA 
22h 


PAULISTA        X  PALMEIRAS 

I22h  ^^^^ 
AMANHÃ 


SÃO  PAULO       X  CATANDUVENSE 

ighso 


índuvense  I 

^1 


GUARANI        X  LINENSE 


Timão  misto 
contra  o  XV 


GEhÉRIlos 


.  Mmcm 


►  Alessandro  está  garantido  na  lateral  di 


RAHEL  PATRASSO/FUTURA  PRESS 


Sinalização  de  gol 


Depois  de  ver  a  equipe  fi- 
car cinco  jogos  sem  mar- 
car um  gol  sequer,  a  torci- 
da do  Magdeburg,  clube  da 
quarta  divisão  alemã,  re- 
solveu dar  uma  mãozinha 
para  os  atletas  acertarem  a 
bola  entre  as  traves.  E  a 
opção  foi  tão  inovadora 
quanto  inusitada. 

Sem  os  tradicionais  in- 
vasões de  campo,  apoio 
nos  treinos  ou  gritos  de  in- 
centivo, os  torcedores  pre- 


feriram apelar  para  o  bom 
humor.  A  solução  foi  colo- 
car setas  nas  arquibanca- 
das mostrando  para  os  jo- 
gadores exatamente  onde 
o  gol  fica. 

Além  da  indicação,  os 
"auxiliares  de  artilheiro" 
se  movimentam  confor- 
me acontece  a  jogada,  pa- 
ra que  a  seta  se  forme  no 
ângulo  exato  do  atacante 
do  clube. 

O  METRO 


DIVULGAÇÃO/IOIGREATGOALS.COM.BR 


SAO  PAULO 

Rhodolfo 
quer  voltar 

à  Seleção 

A  boa  fase  da  zaga  são- 
paulina  já  é  motivo  de 
esperança  para  Rhodol- 
fo voltar  à  Seleção. 

Convocado  duas  ve- 
zes por  Mano  Menezes 
-  contra  a  Argentina, 
no  Superclássicos  das 
Américas  -,  o  zagueiro 
acredita  que  pode  ser 
lembrado  novamente. 

"Se  eu  jogar  da  for- 
ma como  estou  jogan- 
do e  o  São  Paulo  conse- 
guir títulos,  a  Seleção  é 
algo  natural",  disse  em 
entrevista  exclusiva  ao 
band.com.br. 

Atualmente,  a  zaga 
titular  do  Brasil  conta 
com  Thiago  Silva,  do 
Milan,  e  David  Luiz, 
do  Chelsea. 

O  METRO 


Matematicamente  classi- 
ficado para  a  próxima  fa- 
se do  Campeonato  Paulis- 
ta, o  Corinthians  entra 
em  campo  hoje,  às  22h, 
com  um  time  pratica- 
mente de  reservas  no  Pa- 
caembu,  pela  16^  rodada 
da  competição. 

O  técnico  Tite,  inclusi- 
ve, vai  poupar  oito  titula- 
res no  duelo  diante  do  XV 
de  Piracicaba:  Julio  Cesar, 
Chicão,  Fábio  Santos, 
Paulinho,  Danilo,  Alex, 
Jorge  Henrique  e  Liedson. 

Alex  se  recupera  de  le- 
são muscular  na  coxa  di- 
reita e  deve  retornar  ape- 
nas no  próximo  domin- 
go, contra  o  Oeste,  em 
Presidente  Prudente. 

Certeza  mesmo  é  a  vol- 
ta do  lateral  direito  Ales- 
sandro, recuperado  de 
dores  musculares. 

Loco  no  bando 

O  presidente  do  Botafo- 
go, Maurício  Assumpção, 
ironizou  o  suposto  inte- 
resse do  Timão  em  ter  Lo- 
co Abreu  no  seu  grupo  de 
jogadores. 

"Já  perguntaram  se  ele 


Liga  dos 
Campeões 


JASPER  JUINEN/GETTY  IMAGES 


►  Meia  entrou  aos  17 
minutos  do  2^  tennpo 


Kakà  resolve 
para  o  Real 

DO  BANCO.  O  brasileiro  foi 
o  grande  nome  da  vitória 
do  Real  Madrid  sobre  o 
Apoel,  por  3  a  O,  ontem, 
no  GSP  Stadium,  em  Nicó- 
sia,  pelo  duelo  de  ida  das 
quartas  de  final  do  princi- 


O  Tite  vai 
poupar  oito 
titulares  para  o 
jogo  de  hoje,  no 
Pacaembu 
O  Técnico 
confirma  a  volta 
de  Alessandro 


quer  sair?  Se  quer  jogar 
no  Corinthians?  Pergun- 
tem para  ele...",  disse,  ir- 
ritado. 

El  Loco  tem  contrato 
com  o  Fogão  até  2014. 

O  METRO 

O  Corinthians  tem 
Liedson,  Willian, 
Bill,  Jorge 
Henrique...  e  agora 
querem  o  Loco.  São 
gulosos,  né?" 

MAURÍCIO  ASSUMPÇÃO 


Corinthians:  Cássio; 
Alessandro,  Marqui- 
nhos,  L.  Castan  e  Ra- 
mon; Raif,  Ramirez  e 
Douglas;  Gilsinho,  Élton  e  Emerson 
Sheik.  Técnico:  Tite 


XV  de  Piracicaba:  Gil- 
son; Vinícius  Bovi,  R. 
Santos,  Gláuber  e  Edu 
Silva;  Everton,  A.  Goia- 
no, Diguinho  e  Ricardinho;  Adilson 
e  Paulinho.  Técnico:  Estevam  Soares 


Estádio:  Pacaembu, 
em  São  Paulo,  às22h 
Transmissão: 

Rádio  Bandeirantes 


pai  torneio  europeu. 

Apesar  de  ter  entrado 
na  partida  apenas  aos  17 
minutos  do  segundo  tem- 
po, o  camisa  8  merengue 
marcou  um  e  deu  passe 
açucarado  para  Benzema 
anotar  outro  -  o  atacante 
francês  também  fez  o  últi- 
mo para  o  time  de  José 
Mourinho,  ©metro 

Chelsea  vence 
fora  de  casa 

SUFICIENTE.  Não  foi  um 

placar  elástico.  Mas  o 
Chelsea  mostrou  sua  su- 
perioridade sobre  o  Benfi- 
ca e  venceu  o  time  portu- 
guês por  1  a  O,  no  Estádio 
da  Luz,  em  Lisboa. 

O  gol  do  time  inglês  foi 
marcado  por  Kalou,  aos 
29  da  segunda  etapa. 

Na  próxima  quarta  os 
Blues  jogam  pelo  empate, 
em  Londres.  Quem  passar 
encara  o  vencedor  de  Bar- 
celona X  Milan.  o  METRO 
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Neymar  descarta  busca 
por  recordes  na  artilharia 


O  Craque  está  a  12  tentos  de  ser  o 
maior  goleador  do  clube  desde  Pelé 
O  Atacante  diz  que  só  quer  vitórias 


GUILHERME  DIONIZIO/FUTURA  PRESS 


Maior  ídolo  da  atualidade 
no  Santos,  Neymar  está 
muito  próximo  também 
de  se  tornar  o  principal  ar- 
tilheiro após  a  era  Pelé. 

Até  o  momento  o  cra- 
que marcou  92  vezes,  com 
média  de  0,5  tentos  por 
partida.  O  atacante  só  tem 
12  gois  a  menos  do  que 
Serginho  Chulapa  e  João 
Paulo,  ídolos  nas  décadas 
de  1970  e  80. 

Questionado  sobre  o 
possível  novo  recorde,  o 
atacante  foi  taxativo.  "Não 
tenho  como  meta  ultra- 
passar nenhum  jogador, 
ser  o  melhor  ou  aquele 
que  mais  fez  gois  depois 
do  Pelé.  Até  2014,  o  que  eu 
quero  é  conquistar  muitos 
campeonatos  e  sair  vito- 
rioso em  todos  os  jogos." 

Outro  que  segue  em 


Breves 


Sonnen  já 
provoca  Spider 

PARA  VARIAR.  Depois  que 
o  UFC  anunciou  o  duelo 
entre  Anderson  Silva  e 
Chael  Sonnen  para  23  de 
junho,  no  Engenhão,  o 
americano  respondeu  a 
comentários  do  brasilei- 
ro. O  falastrão  mais  uma 
vez  provocou  o  Spider 
por  se  juntar  às  celebri- 
dades Steven  Seagal  e  Jus- 
tin  Bieber. 

"Anderson,  por  que  vo- 
cê não  vai  procurar  um 
marcador  e  desenha  o  pi- 
co da  viúva  (linha  de  ca- 
belo em  formato  de  "V") 
do  Steven  Seagal?  A  linha 
de  cabelo  dele  é  tão  au- 
têntica quanto  suas  habi- 
lidades de  luta.  Vai  cantar 
para  seus  hambúrgueres 
e  dançar  no  palco  com  o 
Justin  Bieber  que  eu  lido 
com  o  trabalho  duro,  co- 
mo eu  fiz",  disse  Sonnen, 
em  vídeo  publicado  por 
ele  no  Youtube. 

O  METRO 
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vezes  marcou  Neymar 
desde  sua  estreia  no 
Santos.  Ele  já  é  o  quar- 
to maior  artilheiro 
desde  o  Rei  e  está  12 
gois  atrás  dos  ídolos 
Serginho  Chulapa  e 
João  Paulo. 

boa  fase  é  Edu  Dracena.  O 
zagueiro  é  o  vice-artilhei- 
ro  do  Peixe  na  temporada, 
com  cinco  gois.  Desde  sua 
chegada  ao  clube,  em 
2009,  já  marcou  12  vezes. 

Nesse  ritmo,  Dracena 
pode  se  tornar  o  maior  za- 
gueiro artilheiro  do  San- 
tos, ultrapassando  Alex, 
que  fez  20  gois  em  103  jo- 
gos, o  METRO 


Cazaquistão 
envia  queixa 
por  erro  no  hino 

GAFE.  O  Cazaquistão  for- 
malizou ontem  uma  quei- 
xa ao  Comité  Olímpico  da 
Ásia  mostrando  sua  revol- 
ta pelo  engano  na  premia- 
ção  no  Kuwait,  quando  a 
organização  errou  e  colo- 
cou para  tocar  a  versão  da 
comédia  "Borat"  no  lugar 
do  real  hino  cazaque. 

"Os  organizadores  são 
responsáveis.  Oferecemos 
uma  versão  boa  em  vários 
formatos,  mas  recusaram 
dizendo  que  já  tinham  a 
gravação",  disse  o  diretor 
de  Agência  de  Estado  do 
Esporte  do  país,  Talgat 
Emergiyayev.  o  metro 

Jogadoras  de 
vôlei  poderão 
usar  shorts 

PENA.  A  Federação  Inter- 
nacional de  Vôlei  liberou 
ontem  o  uso  de  shorts  e 
mangas  compridas  para 
as  jogadoras  de  vôlei  de 
praia  durante  a  Olimpía- 
da de  Londres,  ©metro 


Verdão  tenta 
reagir  hoje 
em  Jundiaí 


Já  garantido  na  próxima 
fase  do  Campeonato  Pau- 
lista, o  Palmeiras  enfrenta 
hoje,  às  22h,  o  Paulista, 
em  Jundiaí,  para  esquecer 
a  derrota  que  teve  na  últi- 
ma partida  contra  o  rival 
Corinthians  -  que  acabou 
com  uma  invencibilidade 
de  21  partidas  do  time  de 
Luiz  Felipe  Scolari. 

Com  32  pontos  e  em  ter- 
ceiro na  classificação  da 
competição,  o  alviverde 
tem  a  chance  de,  em  caso 
de  vitória,  reaver  a  lide- 
rança do  estadual. 

Felipão,  porém,  minimi- 
zou a  perda  do  primeiro 
lugar:  "Nós  sabemos  que 
vamos  ter  uma  briga  pelos 
três,  quatro  primeiros  pos- 
tos, e  estamos  no  bolo." 

•  METRO 


''È  a  realização  de 
um  sonho  poder 
vir  para  uma 
equipe  grande, 
com  história/' 

WESLEY,  VOLANTE  DO  PALMEIRAS 


Paulista:  Wagner;  Dio- 
go, J.Alves,  Diego  Ivo 
e  A.Correia;  Welling- 
ton, Welton,  Formigo- 
ni  e  D.Barboza;  Richely  e  R.Mar- 
ques.  Técnico:  Luiz  Carlos  Martins 


Palmeiras:  Deola;  Cici- 
nho,  L.Amaro,  M. Ra- 
mos eJuninho;  M.As- 
sunção,  Márcio  Araújo, 
João  Vitor  e  Valdivia;  Maikon  Leite 
e  Barcos.  Técnico:  Luiz  Felipe  Scolari 


Estádio:  Jayme  Cintra, 
em  Jundiaí,  às  22h 
Transmissão: 
O  Band 


Nova  casa 


►  o  Verdão  pagará  R$  21  milhões  ao  Werder  pelo  atleta 


CESAR  GRECO/FOTOARENA/FOLHAPRESS 


Qualidade  garantida 

Depois  de  uma  longa  novela,  o  Palmeiras  acertou 
oficialmente  a  contratação  do  volante  Wesley. 
Apesar  da  festa  para  receber  ontem  o  sexto  reforço 
do  clube  para  a  temporada  2012,  o  atleta  avisou 
que  não  tem  previsão  de  estreia  porque  ainda 
precisa  aprimorar  a  parte  física.  O  reforço,  porém, 
já  tem  condições  legais  de  atuar  pelo  Verdão. 


ENTRE  CONOSCO  NESTA  CAMPANHA!  VAMOS  MUDAR  A  LEI! 

PELO  FIH  DA  IMPUNIDADE  NOS  CRIMES  DE  TRÂNSITO  QUE  ENVOLVAM  A  EMBRUGUEZ  AO  VOLANTE 


•««O  ao  seu 
promotor  do 
Metroí/ 


No  USO  do  direito  assegurado  pelos  arts.  1°,  14,  III,  e  61  da  Constituição  Federal, 
subscrevo  o  projeto  de  lei  que  propõe  as  seguintes  alterações  na  Lei  n''  9.507/97:  a 
revogação  da  infração  administrativa  prevista  no  artigo  165  e  seguintes  (a  embria- 
guez ao  volante  passa  a  ser  somente  ilícito  penal  e  não  mais  ilícito  administrativo); 
a  revogação  dos  artigos  276  e  277  dos  procedimentos  administrativos  previstos  (o 
procedimento  administrativo  foi  incorporado  às  infrações  penais);  a  revogação  da 
parte  final  do  artigo  291,  caput,  bem  como  do  parágrafo  primeiro  e  do  inciso  pri- 


meiro do  artigo  291  (eliminação  do  enquadramento  à  lesão  corporal  culposa);  a  al- 
teração do  artigo  302,  acrescentando  os  §§  2°,  3°  e  4°  (aumento  da  pena,  a  obriga- 
toriedade da  submissão  ao  exame  clínico  e  a  formalização  de  obtenção  de  provas  de 
embriaguez);  a  alteração  da  redação  do  caput  do  artigo  306,  acrescentando  ainda  os 
§§  1°  e  2°  (eliminação  do  mínimo  de  concentração  de  6  (seis)  decigramas,  a  obriga- 
toriedade da  submissão  ao  exame  clínico,  o  aumento  da  pena  e  a  formalização  de 
obtenção  de  provas  de  embriaguez). 


ATENÇÃO:  PARA  TER  VALIDADE,  TODOS  OS  CAMPOS  DE  CADA  ADESÃO  DEVEM  ESTAR  PREENCHIDOS.  VOCE  PODE  MANDAR  ESTA  FOLHA  COM  QUALQUER 
QUANTIDADE  DE  ASSINATURAS.  CASO  NÃO  SAIBA  O  NÚMERO  DO  TÍTULO  DE  ELEITOR,  ACESSE  http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao 
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ENTREGUE  ESTA  FOLHA  PREENCHIDA  AOS  PROMOTORES  DO  METRO. 
SE  PREFERIR,  REMETA  PELO  CORREIO  PARA:  JORNAL  METRO  SANTOS  -  Rua  José  Caballero,  15  -  Gonzaga  -  Santos  -  SP  -  CEP  11055-300 
Veja  o  texto  completo  do  projeto  de  lei  em  www.NaoFoiAcidente.org  •  Mais  informações  pelo  e-mail:  falecom@naofoiacidente.org 


